


CAMPEONATO COLOMBIANO - 2021 








América de Cali 


31/10/2021 ós 2210 
A Jhon Alexander Ospina tondoão 


O estádio Olímpico Pascuat Guerrero (Santiago de Cotiy 


CLAUSURA - 17º RODADA 


Alianza Petrolera 





Héctor Quifionestm 28 


38 $ Jhon Pérez 


Jorge Segura & 38 


Héctor Quifiones & as 


Brayan Gil Hurtado 
sr 1% Freddy Flórez 





Rodrigo Urenia & mn 


8 Julián Guevara Mufioz 


Joao Rodríguez D Bs 
Pablo Ortiz & 90º 


América de Cali 
62 
464 


2 


América de Cali 


12. Diego Novoa 
2. Marlon Torres 





mo 
17. Cristian Arrieta 
423 Jorge Segura & 
Ja Carlos Sierra 
4 28. Larry Angulo 
29. Kevin Andrade 


45. Héctor Quifiones 








10, Deinner Quifiones 
20. Adrián Ramos (0) 
27. Emerson Batalla 


1. Joel Graterol 
t 16. Pablo Ortiz & 
1/22. Elvis Mosquera 
24. Jhon Palacios Santos 





14. Mauricio Gómez 
118. Rodrigo Urefa & 
19.J0a0 Rodriguez & 


Ls Estatísticas 
Alianza Petrolera 
Posse de bola (%) 38 
Total de passes 278 
Passes corretos (9%) 72 
Total de chutes 1 
Chutes no go! 1 
Escanteios 5 
Faltas cometidas 8 
dB Escalações 


Alianza Petrolera 


12. José Chunga 
6. Yhormar Hurtado 
16. Leonardo Saldafia 
18. Jaider Riquett 
23, Carlos Anderson Pérez 
| 11. Jhord Bayron Garces 
4 27. Camilo Portilla 
4 25. Edwin Torres 
33, Freddy Flórez (0) & 
4 i0.Jhon Pérez & 
bis. Brayan Gil Hurtado 


Banco de Reservas 


30, Pier Graziani 
ts Julián Guevara Mufoz & 
17. Estefáno Arango 
114. Jair Castillo León 
120. Sebastian Acosta 
21. Cleider Alzate 
1/32. Julian Zea 





